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An Scalpello vagina recondito Cyjlitme Lateralis pcrfcclior ? 

I. 


B Antiquiflimis Medicin® tertlporibus celebrata fuit Cyftitome, & ut 
verifimile eft, primum ab iis quorum audacia nec non dexreriras pro 
omni virtute erant. Tormentorum faeviria , calculi renixus qui fefe da- 
bat obvium tangenti perinaeum, aliquem temeravium impuiic videlicet 
ut aperiret locum qui eniinebat : hinc initio inftituebatur , quae vulgo 
Lithotomia , ( barbare quidem ) iis tantum , in quibus calculus Peri- 
hfcumin tumorem attollens , ferrum flagitabat pise doloribus. Sed , Anatome etiam 
^idi docente veficam Redo inteftino incumbere, creditum eft, introdudo digito in 
Anum versus Velicam , calculum quern non ftatim reperiebant e fede fua difturbatum 
JJatque compulfum in veficae cervicem , unde poflent ilium extrahere fuperincidendo. 

®c operandi ratio, quae Celficus (nobis deinde parvus) apparatus audit, quod a 
^ r $cis acceptam primus defcripferit Celfus, (a) vix mutata per multam annorum 
Cl j lem permanfit , fed vifa periculi adeo plena ac difficilis, ut pr®ter agyrtas quod- 
j 1 nquei temere ac licenter aggredientes, folis in ea dedita opera exercitatis Medici 
'-mandarint. Argumento eftipfe Hippocrates qui earn folemni formula ejuravit. Is 
j, em . e ft curandi modus in Celfica methodo : fcilicet, » Addudo calculofuper veficae 
c ® r vicem (ope digitorum qui in Anum demittuntur) inciditur cutis plaga lunata 
J Uique ad cervicem, duobus cornibus ad coxas fpedantibus paululiim , deinde ea 
. P. arte qua ftridior ima plaga eft, etiamnum fub cute altera plaga tranfverfa fa- 
^ ? e °da eft , qua cervix aperiatur , donee urin® iter pateat, fic ut plaga paulo ma- 
cul° r ^ U . am ca,cu l us fit- « Fada hoc pado incifione , digitis, vel unco injedo cal- 
Us eximebatur. Has Chirurgi® primitias 6 utinam attentius refpexiflent artis Me- 
r i' c ® Magiftri ! Opus omine tam felici incoeptum citius abfolutum fuiflet ad gene- 
fi Uir >anis falutem. Quam manca atque inops hoc tempore eftet Cyftitome ( fic 
in* 01 V k ° eanda ) v iderit omnis qui attenderit. i°. Tutb tantum fecari infantes, & eos 
/j ftuibus non majori vi adigeretur lapis in Vefic® cervicem. z v . Partium fedionem 
ne Certam efle. 3°. Ab afpero lapide compulfo aut extrado lacerationes , contufio- 
tul f UaS Pequebatur nervorum diftentio , &c. inferri. 4 0 . Maximam partem Cal'! 
01 orum perire , deficiente methodo qua liberari poflent adulti. 



(a) Lib. VII 
cap. XXVI. * 














In hoc rerum artlculo apparuit Joannes de Romanis, Italae gentis MedicUS» 
methodo inftrudus, qua omnis aetatis calculofos tutius fecari aflerebat. IVia 
j Ann> Sandus dodor Medicos, vivo & aflentiente audore , earn promulgavit (p 
,, 10 ‘ de Romanis quam inftituebac in feminis, tuto transferendam ad viros credidi y^ 
rationem, nempe urethram virorum tarn dilatari pofle, quam feminarum. kJ u 
thodus vocara fuit magnus apparatus a magno inftrumentorum numero quibus ^ 
(t) Legatur tur (c). Ex Italia ad nos delata fuit, & quibufdam familiis (d) quarum per 
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tiubeu'asTu- annos propria erat & quafi gentilicia, honori fuit atque emolumento > led j uS 

q uarn maxime in fuo proereflu fortafle retardata. Joannis de Romanis met 

_ :_ } ubi f ac ii£ calculus compel^ 


exegit Celficam, qua; celebratur tantum in pueris , udi racuc ^V^^orum 
( d ) coiotis tur ad Veficat cervicem. Via brevion , tution fortafse & nunon witrun .^ uS 
eo-oicm, a pparatu licet hodie fiat operatio Mariana, non ideo palmam meretur, ” eC A; fit 
inft chimr ft " P ot ‘ tur honores. (e) Cathetere fulcato immiffo trans Scrotum ad J!atus r<er^ ^ 
jmrg. j nc j^ Q Urethrae in fulco duos aut tres pollices longa , ratione habita aetatis 

calculi molis: ut autem pars inferior & ultima Urethrae praecise incidatur ._ D ° r ue 

manus & fcalpellum aliquatenus funt inclinanda ; verum etiam catheter quj e ft, 

deorsum erat imprelTus , D. D. Chefeldeno & Dranio audoribus attolien 
ejufque roftrum ad junduram oflium Pubis firmiter applicandum: q u ° aC j eS a 
inteftino diducatur Urethra; fed quantum fieri poteft cavetur ne fcalpeu ^p er 
fulco deviet. Nudato catheteri immittitur condudor Hildani (le Gorgeret) j cen j 
momentum incedens digitus leni & gradatim conatu fado (/) Vehcae . j sob i 
quo-quo modo aperit, vel ope fcalpelli ad id fabrefadi incidit partem ^ ^ p 3 j 
T»iuc‘i d “ ftantem; turn immittitur forceps qui viam omnino Remit non fine majori,q 

eft, vi, dum aegrius excipitur. rat jone»’ 

Si Joanni de Romanis compertum fuiflet quid agererur in fua cutaoa^^ 


non fibi tantopere gratulatus fuiflet hanc methodum , imo, quam a P® rU , m Cel' 
Celfus fecutus, avibus felicioribus perfeciflet, inftrumenta nova ad methoj > hio c 


1VVUIUJ , UV1UU3 ISUUUUUUD pci ICV-lUtL , uwva - filin' 

fleam traducendo. Neque enim cutis inciditur fatis, nec in loco comtno 1 y ^nto' 
calculo etiam mediocri exitus negatur; vel id non fiet fine contufione ‘8 ^ fi 0 ga* 
rum tendinoforum quae nedunt Veficam cum Pubis oflibus. Qualemcunq at |,, 

operands dextram , non rumpitur fine inflammatione cervix Velicte cujus ^*. ant ur, 

periculo non vacat: Proftatae renixum afferunt fuperandum , fi male c ^ n -jpiarrt 
ilias malorum arceflitur , fed fine magna vi penitus non feparantur > . #c. 

plerumque. intus fupereminet quod in operando moram infert & impedimen ^ 
Unanimi confenfu recipiebant methodum * 


tea 

fecuf^j 


- r _Italorum & artifices fequebantu* a p U d 

quafi res ad ultimum perfedionis gradum eveda fuiflet , cum i&97 Aperit, 1®“ 


nos, 

candi rationem protulit Eremita quidam famofus fub nomine Fratris a( j ve ria- 
homine redum non licet ferri judicium , amicis eum tollentibus nimium» tre pi 
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io- riis nimis elevantibus: (g) manu ftrenua, ftabili, nec unquam intremifeente > 
:V, dus animo , nec ulla inexpedata re vel difificili commotus, fobrius, 


chirurg.pariK rum ’ un ^ us gl°ri* cupidus, & quafi miflum a Deo ad levandas hominum 
fe praedicans, litteris commendatitiis fretus venit Parifios. 




prxaicans, ntteris commendatitiis tretus venit rarnios. # erifneO 11 

Curandi modum expofuit coram Medicis atque Chirurgis, & multis exp fBa gno 
owinitoTi fa<aIs ^P es ma 8 nas concitavit ( h). Itaque juflii Magiftratuum anno V j 0 fu5 

TaiSerdu* 1 * ^ 0 ^ 0C0m i° Parifienfi & in Nofocomio Charitatis Dido , calculofos met ^ er ; t ; 
Htqutt .“ Fr * aggreflus eft, fed parum profpero fucceflii, cum minima pars aegrotorum con , ut 
Turn admiratione versa in defpedum , hanc methodum ita plerique difcf' 

earn ne emendatam quidem tuto adhiberi pofle contenderent. Frater e & 
dens, Bataviam confugit, ubi Dodor Medicus Ravius jam Cyftitomus » c 0 faga^' 
mus aftitit operanti Jacobo, non otiofus fane fpedator : yidit fi quidem P 
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five ipfe invenerit, five , ut admodum verifimile eft , ab aliquo aCC 5 f pe go 
i rationem protulit Eremita quidam famofus fub nomine Fratris Ja c0 h j v erfe' 0 , 
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1416 fua methodum Eremitae fuperiorem multo ha&en&s ufurpatis , fed ancipitem 
Penculique plenam inventoris inter manus ; fic ea qua erac peritia abfolvit, ut ab- 
nine per univerfam Europam perfe&iflima habita fuerit. Hujus autem fama permoti 
convolabant ad infignera virum, quibus Chirurgices gloria Cordi erat; at operan- 
lem videntes latebat operandi modus cautiffime occultatus; unde tamen Chefelde- 
"us fatis videtur arripuifle, quo fedionem Ravianae propiorem excogiraret. (i) Turn 
hirurgu s noftras inter celeberrimos, qui ad Chefeldenum fe contulerat, metho- *' 
r Urtl tr aduxit Angli ad Gallos, quibus miros ftimulos addidit: inde enim controver- 
« Utes inter eos qui vel inventa perficienda, vel inftrumenta novanda exiftima- 
• nt » °nines profedo laude digni, cum ad artem non mediocris inde utilitas accefle- 
p lt ‘ Methodus nova , Lateralis vocata fuit; nonnulli Jacobianam dicunt ab inventore 
d . r 5 tre Jacobo, fed annotante laudato inter celeberrimos Chirurgo , vix Jacobiana 
j lu P ot eft, quia incertum adhuc eft quas partes fecaret in operando Frater Jacobus, 
Ull J i modo corpus Veficae tantum, modo cervicem & corpus fimul incideret. La- 
er alem dicunt ab incifione quae fic e latere orificii Veficse five Urethrae, cum in Maria- 
0 apparatu reda per bulbum inftituatur via, vel quia oblique caeduntur & aperiun- 
£ P art es ab angulo Pubis ufque ad tuber Ifchii, cathetere vergente paululum ver- 
^ s ^Iunem finiftram. Caeterum ne credas in dirigenda ad latus incifione exteriore 
Co ai j? e ^ e tantummodo veram rationem Cyftitomes lateralis. Revera fi quidem non 
_ Nitituitur fic appellanda, nifi poft fedionem forceps facilem invenerit viam ad Ve- 
, atn .» neque ipfe fibi fecerit, aut inchoatam perfecerit , area latiori infuper data 
exitum calculi, (kj Lateralem apparatum caeteris longe anteponendum fugit nemi- 
et ^ hodie, & hac de re unanimis ferme eft confenfus; quin adhuedum qui lau- J 
l e nt a PP arat um magnum, eo judicant perfediorem, quo propiixs accedit ad Latera- J 
• Vix tamen celebratur apud nos, rejicitur noftras jam dicendus ac retinetur anti- ! 
a Us licet alienigena , quod a Gallorum moribus fatis abhorret. Nec miror tamen, ‘ 
1 artifices dexterrimi quibus fortuna interdum favet ab aflueta methodo non difee- ‘ 
Unt, dum Lateralis apparatus fedatores adhuc inter fe difputare vident, quae fit via i 
totor fecandi in hac methodo , qua partes incidendae fint & quibus inftrumentis res 
Cert o expediri queat. 

t e ^ am ( uer ^ oftenfum qua via oblique fecari praeftet, a quibus partibus caveri opor- 
Vari , *^* CUt * ei ^ Um ^P erer ‘ t an Cyftitome Lateralis fecurius inftituatur cum fcalpello 
§toa recondito > quam alio quovis inftrumento, quod quidem nobis propofitum eft. 

I I. 

3* Habeatur ratio partium incifarum duplex eft methodus qua inftitui poteft Late- 
ta , ra '‘ s apparatus: in altera corpus Veficae tantum inciditur , Urethra & cervice in— 
po/n.’ cerv * x caeditur in altera & quxdam Veficae pars. Prior duplici via celebrari 
t.Ravianl fcilicet, faltem qualem deferipfit Albinus, & Foubertiana; pofterior 
^ l Plici inftrumentorum genere. 

Ur ec aVlUs * ^ tides ^ Albino, (a) unum incidebat Veficae corpus in fpatio quod 
Ut • er ® m & cervicem interjacet, & non nihil pofteriori parte, fcilicet aegro collocato 
Ca to jf r ‘ ano apparatu, pedibus manibufque deligatis fimul, immictebatur in vefi- 
»p er Ca , eter longior & curvatura majori* quam cujus iconem dedit Albinus, partem 
finiftri Ifchii tuberi admovebat. Verum , quibus Veficae atque Urethrae 
tu m e * , n exus cum propinquis partibus, hi intelligunt membraneam partem Urethrae, 
&<£**** Proftatam , ita vi omni refiftere ut fe neutiquam ad Ifchii tuber adduci 
cathe^’ ^ e ^ lcam e contrario dociliorem ad tuber accedere , propellente convexo 
^fiftuP 6 ' ^ 60 quod poft evocatam urinam flaccida fiat. Via ita patefada, 

la prodeunte in confpedumcavebat maximopere artifex Medicus, ne, cathetere 

Aij 


?c'U°a q ca“ 

sa 








chirurg. Kef- 
fclringium de 
<ac methodo. 


recedente, pars aperta refillret, & condudori praecluderetur adieus; turn firmato ' 
thetere, vulnus digito explorabat, & versus pofteriorem partem ampliabat p' a S a ^ 
His ita peradis, condudoris mafeuli extremitatem fulco catheteris, mafculo 
inferebat, & inter hos forcipem quo educebat calculum. Methodum hanctot&ta 
premunt fepius incommoda , ut tanquam praeftantior fecandi ratio ufurpari non ^ 
fit. Depreffio Veficae contra Ifchii tuber fieri nequit ut plurimum in ealeu c aC \# 
vehementi irritatione vifeeris illius, cum V.efica plerumque aegrotans. diftendi 
non patiatur. Vulneris fundo non refpondente labiis exterioribus, urina per P a o , 
effluendi viam non inveniens difpergitur in cellulas, unde ulcera_fiftul^j ue 
lateque propagantur. Ubi demum plures funt calculi , immiffis faepius initrum ^ 
fatigata impenfius dolet Vefica. Quin infuper plaga alieno loco inflida ca ' c .. S ] erU m- 
hendis repugnat. Adde faepius inde ureteres premi, etiam contundi, letbali P ^ 
que.noxa. Quaequidem omnia Chefeldenum ab hac methodo deterruerunt q ua ’^,| u t 
Albinum reperitur; nec mediocrem fufpicionem injecere Ravii non genuinam 
pote quae tamdiu tot fauftis fucceffibus inclaruerat. „ ., an f 3t n 

Quidquid fit, Albini deferiptio Chirurgo ( b) non ignobilis nominis ° tut i 0 ri. 
dedit ad excogitandam aliam fecandi rationem via quidem breviori, utinam . g- 
(c) Vefica fcilicet quantum fieri poteft, diftenditur injeda aqua, vel urina qua ^0 
tur aeger retinere: turn illo collocato ut in Mariano apparatu & leniori pr e 
?d Pubem de prefia , Chirurgus immiffis finiftrae digitis in Anum, ut, exp l0ia 
cunque funt in vicinia, Redum ab Ifchii tubere diducat, dextera cufpide® > 
tram (nobis Dodrantis nomine,) in Afcite vulgo ufurpatam infligit, lo c ° B j n que 
tuber Ifchii inter & Anum, fed illi propius, aperitque Veficam quatuor aut q ^ nU 
lineas citra Ureterem. Urina prodeunte per fulcum fiftulae qua cufpis incIudiW 
finiftra fiftulae manubrium deorfum inclinatur , dextraque longum fcalpelm m ,^ re ^ 
fulcum immittitur Veficae primb perforandx, deinde ab eodem fulcum u° n 
te, ubi cufpis attollitur, incidendae. , ferin® 

Verum quae Ravianae methodo objiciuntur qualem Albinus tradidit, ea -j^em m 3 ' 
in modo deferiptam cadere videntur (d). Id unum attingam Veficas non 1 g dc* 
gnitudine ac fitu omnes efTe, aegras verb , ut plurimae funt, ad libitum °P e _ 0 tius id 
primi vix poffe. Caeterum , fi in hac fecandi ratione catheter abeft , damno P j. u j#o 
effe videtur quam lucro, quandoquidem locus incidendus non nifi ill ius ne in - 
oftenditur, atque alia quavis ratione, fi Vefica vulnus efiugit, periculum el 
teftinum accipiat, &c. , fofta- 

Itaque_ faciliorem tutioremque viam aperit fedio fecundum Veficae cervice^ 

Sana fit ipfa Vefica vel oegra, magna velparva, extendi queat necne , e £j° j cu lu^» 
omnis exulat, facile immittuntur inftrumenta, educuntur facile fimul & c voCa tuf 
Proftatarum obice praefertim fuperato. Hoc nomine, ut pote Veficae m‘ a Vj n gitnr> 
firmum ac denfum glandulofum corpus, quo Veficae cervix ambita arde 
ab Urethrae principio ad interius Veficae oftium , ubi quafi torulus in j u j a pe' 
circiter lineas exurgit. Hie eft torulus qui eodem iftu quo reliq ua § qub“ 
nitus difeindendus eft : Alioquin omnes illas partes , eo magis reludan ’ 
Veficae cervix mufculofis fibris roboratur, obteras , laceres; unde lethaliumP 
malorum Iliadem fuboriri videas. Haec intellexit primus poft Ravium ficp 1 ' 
inter Anglos Chirurgus, fi quis alius, infignis, nec ut Ravius nobis inviden > 
lam fedionem fuam adornavit: Catheterem immiffium , (communia P 1 * 1 ® j 0 terj r 
convexus eft curabat admoveri loco (c) Acceleratorum & Eredorum mu * cU r ; nS i \^ s 
centi atque inibi firmariiTum incifis quae teanmenta vocantur, fcalpellum ad pe jifei 0- 

ab mferiori fubtus Anum loco itaadigebat , ut integrum proftatae corpus und yi p 3 t' 
deret Laterah 8 igitur apparatus eo fine inftituendus eft, ut fola incifione, n 1 y e rU0° 
tibus dilatandis lllata, planum iter turn ad Veficam, turn e Vefica fternatn * 










<[U£ Chefeldenus pro fua peritia exequebatur, perinde non licet quibufvls exequi. 
Manus five inexercitata, five parum fubinde certa plus minufve fecat quam oportee, 
aut deerrans vicinas partes non violandas interdum attingit. Gravlora fane haec incom- 
moda praecavere didicimus inftrumento nuper excogitato, quod in manibus Tironum 
«tiam, cert£ ac tuto munere fuo perfungitur. 
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H U JU S inftrumenti {a) fabrica falterti tic adumbretur: Virga eft Chalybea aliquot 
lineas fupra novem pollices longa , uno ferro conftans; fed duabus fui partibus 
diverfa facie. Inferior quae fecando deftinatur, ad fex & dimidium pollices produda , 
fcri ptorii calami eft craffitie, fenfim gracilefcens extremum verfus & inffexa adinftar 
Cath eteris. Finditur autem & duobus pollicibus, ubi folida eft ». ad reliquos in duas par¬ 
tes ajquales quae fub finem in ligulatturium finearum coeunt. In hac fiffura ceu vagina re- 
conditur lamella acie praeftantilftma , non exerenda nifi ubi opus eft. Tunc enim exeri- 
tur a parte curvaturae convexa laminae obtufae craffioris ope, quae pro lamellae cauda, 
habenda eft ;affixafi quidem initio lamellae, mobilis tantum furfum ac deorsiim , per 
commifluram inibi firmatur, huic fubdito elatere a calami folida parte disjunda in fi- 
fium progrediens magis ac magis alfurgit, quoad in uncum intro recurvum terminetur b- 
fegione capuli lignei paulb poft defcribendi. Porro unco illo compreflo & ad capulum. 
addudo per pollicem fubditi vim elateris fuperantem illico lamella exeritur in fiffuram 
Iponte reditura , ubi prelTus defierir. 

Jam totius virgae pars altera , quae fuperior eft, fic fe fiabet: axis cylindricus ex media- 
interiore Calami folidi parte, cseteris ejus in planam fuperficiem circumcifis, enaf- 
citur duarum linearum diametri & ad duos & dimidium pollices per medium capulum 
ligneum ejufdem longitudinis excurrens definit in aliquot ftrias , quarum rgceptaculum 
in circellum fumhii parte explicatum capulum ipfum ita continet , ut fupernc eximi 
hequeat, alias in orbem circa axem inclufum volubilis-Hujus capuli caudex, ut na^di- 
cam paulb craffior calamo' Chalybeo cui contiguus eft in fex angulos diftindus, a fef- 
<jui pollice finuatus, reliquo pollice extuberat in totidem planas fuperficies inaequaliter 
prominentes, quibus infcribuntur numeri 5,7 ,,p , 11,13 , 15. unicuique fuus, ma¬ 
jor fcilicet minus, minor vorb magis eminenti: quo fit ut addudo plus minufve fecun- 
dum facierum diverfam eminentiam caudae unco, lamellae acies plus minufve diduda 
exeratur. Verum ut cauda obvertatur faciei cujus numero major minorve incifio facien- 
da indicatur, totum opus vertitur in fabrica inferioris capuli quae nobis caudex dicitur; 
ftna enim chalybeum calamum lignum attingit, praeter hexagonum chalybeum ei infi¬ 
rm, circulum chalybeum pariter Habet pro ball, in quo lex crenae angulis hexagoni 
fefpondentes inciduntur , excipiendo lamellae particulam ultra calamum produdanv 
f hgulam voco) ejufdem atque crenae funt figurae & magnitudinis. Supereft unde 
particula ilia producatur exponendum :fi quidem paulb fupra mediam fui partem ca¬ 
lamus folidus ad Jatus excavatur latitudine duarum linearum, pollicis longitudine 
qua ad circulum praedidum pertinet. Huic cavo fuperponitur lamella quae tolledonis 
Vlce m gerit: claviculo enim transfixa per forum calamum ceu hypomochlyo fuftine- 
*V r 5 fubditur autem elater lamellae parci a circulo remotiori quo-deprimitur altera ad 
Clr culurn pertinens, non attollenda nifi ubi globulus extremo prioris partis affixus 
tomprimitur : tunc enim e crena cui inferta erat, eximitur Iigula , 8t capulus per 
Hgulam infertam in hanc crenam circuli fibi annexi , antea firmatus, ita libere vol- 
Vitur, ut facies cujus numerus fedionis faciendae gradum indicat, caudae fupra dif- 
Cri pta obverti facile poffitdenuo ibi firmandus Iigula in aliam crenam inferta. Hac 

'•’■nftrunjent quc l’on dccrit ici, eft cwinu fous )e nom dc V.ibmme Cacti du Friri Qosme; ilfc vend i Pariscbci Non-, 
Ite Courtlier, Iue Galande , a l’Antre. 
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defcriptione pr*milT&.ad ufum inftrumenti deveniendum eft. 

„ ^ger colldtatur fupinus piano corpore , pulvinaribus capiti fuppofitis, manibus una 
cum pedibusi junftis laquei injiciuntur , quales D. le Dran in ufu funt, squs vis ac 
lunt alu, led minus lpecie formidandi; aftantes miniftri quifque fuo munere fuogun- 
tur : turn catheter in Veficam demitfitur ea ratione ut ejus roftrum ad dextrum in* 
guen protendatur, convexa pars vero fpatium refpiciat, quod Return & Ifchii tuber 
interjacet, ubi quantum fieri poffit, prominens contineatur, miniftro deinde commit' 
tendus qm hrmatum ad perpendiculum bene fiftat;cui etiam finiftr^ manufcrotum 
fuftinendum traditur. Turn artifex ipfe, addudtt ad fcrotum per finiftram manum cute. 
icalpelh vulgaris aciem in mediam Acceleratoris finiftri latitudinem paulo infra ejuf- 
dem mediam longitudinem infligit, & fecundiim catheteris defcenfum a fummo ad 
imum partes fubje&as incidit, repetitS, fi opus eft , fedione, dum catheris fulcus m 
conlpectLim prodeat, poftea eodem fcalpello ad feptem vel o6to lineas plane denu- 
dandus , ut ei ben& terfo Cyftitomi extremi ligula inferatur; quod fine dubio agn° f ; 
can i, utrumque collidi ac relu&ari fentjas. Jam Cyftitomus ipfe, verfa ejus curvature 
tub lub.s arcum lenicer impellitur fecundiim incifionis tradum progrediens., duC8 
ligula fulcum non deferente, quoad ultra nequeat, obftante eminulo catheteris fo 
do roltro, quo ubi perventum eft, catheter educjtur, & pro explorata antea calcuf 
jnole, pro zgn state, ut & Vefica* ftatu incifionis menfura fic apparatus Global® 
lciljcet quo tolledoms pars inferior attollitur compreftb , capulus tunc mobilis itavo - 
vitur, ut facies cm menfura incifionis faciends certo numero infcripta eft obvertatuf 
cauds unco fupra defcriptae: fimul ac igitur uncus ille pollice comprelfiis ^ jU f 
faciem adducitur, lamella e convexitate Cyftitomi fefe exerit, & dum inftruipe** 
turn eximitur ad clunem vergendo , partes incidit obvias ab interioribus adl 
riores non fons intro , ut in plerifque aliis fedionibus fieri folet : fic difcifa P* 
mtus Vefic* cemce ut & Proftat* ac Urethr* bulbo, aliis quas nefas eft atnogj 
part,bus intaftis , v»a fternitur ad veficam reda, plana, expedita, qua quidem uj :6* 
t Pl :iT U ^ n nC o Con i u f aore faci1 ^ iptroivit, ita facile cum calculb appr^J 
plaga - ?orrb mult6 minori molimine muherf 
mktimr U l " n>1 ^° cat hetere folus Cyftitomus obverfa Pubi curvature 

mittitur Kclm tuber refpiciens, & dum retract ad dexteram vagina apertus «t‘® 

S JS&.'SSSS® difcindit - Hlbenus nuuc - hk app ”‘“ 

I V. 

T rkm A trU A M Sp - eto generatlm Cyftitome totum Chirurgices opus coWK 
altna extrahnnrnl TT r operat ‘ one Confta ^ Di*refi incidunfur partes , gg 
ti ctflJnm Tr f Synthefl demum c °nglutinantur divifa: qua: fi tria modo dfietP 
benda eft Act ,U ^ ? Xe ^’ r al “? inftitutis prsftLior procul dub *£ 
ram auaLfm P T * ,n . paM j Um fe<aione cavendum eft ut incidence partes ad CJ 
ram quamdam menfuram mcidantqr, multo magis adhuc ne aliae ciuam oporteat- 1 

SfdSfi?•, VeCc,i . f r d J U! *. u r res 'fcmTn^s pXlni ?** 

vel neririffimiK V oIand * a fecandis impune tarn parvo interval^ dift »®| e 

tanthm ffin?US ar v ri ^x mterdum eas infciens nec volens faltem delibet, ratiocinat 
quae venh^ qU ° Cyftiton } i iter dirigere ac producere debeat. Haec funt P erlC1 J f ^ 
Cyftitomus S?*”? Lateralis methodis recenfitjs etiam emendatus. Nunc q ua Ti ^ 

T US pr3Eftand °* ° mni P ericu, ° vacet, iterum ocuh ^ 

pbiter jarn indicav^ns^t “I minimi incereft de aegri fecandi fitu quern p 
Eredlo corpore *° 6 qU1 ^ m pr ° diverfo dIverfam Vefica figde- 

fruditur. ibi tumens ^ in ? r4fP ! m -° 6 deor ^ um premente ad infimam pelvim Ve r nC 
' ' ’ tUWens P lena bJtw i fi vacua ; tunc viet* in fe ipfa confidens non W 








fiigis hinc & inde prominentibus fcalpello vel forcipi fspfc mmium obvlis. At in re- 
•upino £gro fecundum horizontem porredo, Vefica omni preffu ac pondere libera 
p SJ^oad poteft tota explicatur. Collocato igitur qui fecandus eft piano corpore, turn 
jrf Cyftitomo ubi fifti debet probe firmato, qui ad fuperius expofita curiose attenderit, 
f. ^erit plane fedionem prsftituta nec plus minufve menfura fadum iri, nullum dein- 
jk Qe partibus fervandis vulnus inferri pofle. Ubi fcilicet Pubi Cyftitomi curvatura tan- 
$ quam f uo hypomochlio admota eft, ligula ejus in dextram Veficam extante ejuspro- 
$ tegitur fundus, atque dextrum latus, fi opus eft , amovetur, facile quidem cum Ve- 

$ * 1Ca piano fitu in amplitudinem nativatn reftituta fuerit. Jam verb lamellae praeftituta 

® e nfuri exertae acies, nullo interjedo corpore a dextra ad laevam fecundum exterioris 
\if‘, In °ifionis tradum , Veficae cervicem petit, Proftatamque & Urethrae quantum fit fatis 

m Penitus difcindit, ut potefolas partes quae refiftunt. Sic Proftata incifo duriore intus 

0 ® c magis renitente, planus ad Veficam digitis & forcipi patefit aditus ut ex ea redi- 
jff : *lioquin vi quam cui pares fint majore dilatatae partes cum atrociflimo dolore 

°uteruntur, lacerantur ,unde phlogofes, fuppurationes, & acerbiflima plerumque fym- 
p P. c °niata. Hac itaque methodo dum calculus facilius eximitur, Exxrefis altera Chirur- 
&ces operatio felicius celebratur. Supereft Synthefis: edudo calculo , vulneri fanando 
jj| Poltrema incumbit cura; moris eft partibus contufis & laceratis, quae fuppurationem mo- 
P * e ** f .» / ovent et l am unguenta adhibere, turn alia atque alia ulceri detergendo, eaque 

p Pjwtdlis illita fafciis deligatis apprimere : at prorsus nobis ableganda, cum in noftra 

'-yftitome nihil horum eveniat. Vulnus igitur fimplex & contufionis expers fine un- 
A Santis ac fafciis fibi ipfum relinquendum eft , ut urina & fi quid alieni in Vefica re- 
ip *j Ita t, libere effluant; alioquin fi fafciis retinerentur , plurima , quae facile conjicias, 
P , mna vulneri interius & exterius illatura. Eadem aut alia port curationis curfum 
p e fi a m permanfura etiam unguentis afcribenda funt, quae in fimplici atque perfeda di- 
15 f f i? ne nequaquam defiderantur. Perada operatione , aegro in calidum ledum con- 

:J le ftim repofito linteum clunibus quadruplex fubjicitur & coxae ad fefe invicem addu- 

?* n *ur parumper fublatae, per reliquum curationis tempus fic continendx ; vulnere 
U, I^ e o facilius ac citius coalituro, quo magis ab aere externo in cubili defenditur. 

p fum ingeratur magna aqus tepids copia, pocula deinde lenientia, fcilicet aqua femi- 

w nis ,lini, & jufcula cum pulli vel vituli came confeda. Ita plerumque abfolvitur curatio, 
pf j Cl . Us tardius quiJem pro incifionis magnitudine, sgri state , temperamento ac cs- 

m f J ls conditionibus. Tam expedite curs abfit, ut laudem novs Cyftitomes audor 

- Vu >dicet, ultro tribuendam agnofcit Rayio fummo viro, cui tamen frater Jacobus 

pie prsiverat. 

V. 
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i 


ERBIS adhibendam fidem, nifi re ip(a comprobentur, jure negari debet. Sola 
. e xperimenta fidem faciunt. Hxc funt autem : cuicunque in promptu eft cada- 
r mcidere , is exploret quo tradu, qua cautione Cyftitomus inciderit, dum modo 
p a * P r$ fcripta funt accurate obfervaverit, manibus & oculis deprehendet fedionem in 
j Us l ° Us fqlum fecandis, ita conftanter fieri ut nullo labore, nec ulla dilaceratione calcu¬ 
li 3nte ^ * ntru f us eximatur. Ipfi pluries experti affirmamus ( a ). Verum qus probabi- 
llje ta ntum videntur in mortuis, jam certa & indubitata confpiciuntur in vivis argu- 
t 0 ta - Centum & ampliiis excifi palam teftantur hodie calculo liberatos nova Cyfti- 
«ior aC P er ^ e<a s fanatos evafiffe. Tot inter fi aliqui occubuerint, ii certe multo pau- 
alien at ^ ue Cyftitome , quibus fere invitus artifex manum admoverat, omnes 
null ° mor b° . Hydrope , phthifi , exhauftis a nimia dilatione viribus perierunt; 
lq lc ° p ® r P erai n fads fedionis veftigio fe prodente, ut juridicis inftrumentis evincitur. 
feq u . em caufa qui fuperfunt, incommodorum, quafvis alias fediones non raro fub- 
Htium, immunes vitam fe degere ipfi prsdicant. Qus itaque periculofa adeo ope- 
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ratio* gravibus faltem kcommodis ab ea remanentibus erat obnoxta, eo perdu^A 
U£ tres in omni curat ione defideratas conditiones abfolutd expleret; dum tuto , » 

fi non jucunde, certe minori dolore triplex Chirurgices opus exequatur. Ea in 
facilitate ut etiam Tironi commiflfa expedcatum fortiatur efledtum, folius lnltru. ^ 
bene collocati beneficio : quod cum e Chirurgis nonnulli artis compendu “ ^ 
bores agnoverint , eos, fibi comparato novo Cyftitomo, non puduit , qua ratton 
biberetur , edoceri ab ipfo qui primus ilium excogitavit, ultro autem edocuit n e n 
moque animo vir * admodum laudandus , qui una cbaritate generis humant, 4 ^ 
ex inftituto vitae profitetur , inflammatus, omni fpe luc.ri vel glorias poftpouta, 
qua natus eft induftriam & folertiam ad mUerorum levauonem convenient- 

j Ergo Scalpello Vagina recondito Cyft home Lateralis perfettior • 
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